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UN MESE DI AGOSTO 
MOLTO CALDO 


© Nel mese domina l’anti- 
ciclone africano con solo 
poche interruzioni 


© Temperature in pianura 
sempre sopra i 30 °C 


© Temperatura del mare 
molto alta con picchi di 
26.0" 


@ Temporali settimanali a 
partire dal giorno 3 


@ | temporali del giorno 
LO 
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Molto caldo e con una moltitudine di fulmini (al posto 
delle stelle) nella sera di S. Lorenzo. Questa è proba- 
bilmente la miglior sintesi per descrivere questo mese 
di agosto in Friuli Venezia Giulia. 

Infatti, con temperature medie di quasi 3 °C oltre la 
norma (1961-1990), questo agosto è stato uno dei più 
caldi di sempre, anche se quello record del 2003 rima- 
ne inavvicinabile. 

Dal punto di vista della circolazione atmosferica a 
scala sinottica, ha dominato l’anticiclone africano con 
brevi interruzioni date dal passaggio di qualche fron- 
te atlantico, in genere poco strutturato. 

In quasi tutti i giorni la temperatura massima in pia- 
nura ha superato i 30 °C, salvo poche eccezioni che si 
possono contare sulle dita di una mano (a Udine solo 
4 giorni). Il massimo della calura si è avuta subito 
dopo la metà del mese, con valori in pianura attorno 
ai 36 °C. 


© A Trieste il mare a 2 m di profondità ha fatto registra- 


re una temperatura quasi costantemente oltre i 25 °C 
(media mensile finale 25.6 °C), superando dopo il 
giorno 20 i 27 °C di media (picco medio giornaliero il 
giorno 21 con 27.4 °C e picchi massimi assoluti tra il 
20 e il 22 di 28.5 °C). Questi valori hanno superato di 
circa 1 °C la norma, in un periodo, agosto, dove il 
mare è già al massimo del suo riscaldamento. 


Agosto 
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Ovviamente anche in questo mese non sono mancati 
i temporali. Deboli fronti atlantici sono infatti riusciti 
varie volte ad innescare fenomeni temporaleschi, 
anche diffusi e localmente forti, grazie alla notevole 
energia disponibile nei bassi strati per la combinazio- 
ne di caldo, umidità e, più raramente, venti da sud. Si 
sono registrati episodi significativi a cadenza settima- 
nale ad iniziare dal giorno 3, poi il 10, il 22 e il 29. 


L'episodio più importante, già accennato all’inizio, si 
è avuto la sera del 10 agosto, quando una moderata 
saccatura atlantica ha innescato temporali diffusi su 
tutta la regione con moltissimi fulmini. Da segnalare 
una forte grandinata nella zona di San Daniele e forti 
colpi di vento nella bassa pianura e sulla costa. Il feno- 
meno è stato improvviso e di rapida evoluzione, visto 
che nel pomeriggio del 10 splendeva il sole su gran 
parte della regione e sul Triveneto ed era segnalato un 
unico temporale nel vicentino. 


Oro.big elevation filled contour. Satel_ |IR_grb grib231 filled 


del 30 settembre 2009 
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Un agosto sostanzialmente secco 
Nel complesso le piogge mensili sono state decisamente 
sotto la norma, con un deficit anche molto significativo su 
vaste zone, specie di costa, ma anche della media pianura. 


Sui monti il deficit di piovosità è stato in genere meno 
significativo, anche se in Carnia e su molte zone delle 


Prealpi Carniche non si sono superati i 100 mm, contro un 
valore medio di circa 150 mm. Il picco di oltre 200 mm 
sulla zona del lago di Cavazzo (Bordano) è il dato più alto 
del mese ed è l’unica zona in cui è piovuto più della 


norma. 


Precipitazioni così ridotte si misurano mediamente una 
volta ogni 10 anni. 


Anche la frequenza delle piogge è risultata piuttosto 


bassa: in genere agosto si contano 6-9 gironi di pioggia 
su costa e pianura, 10-13 nelle zone montane. 
Quest'anno sulla costa si sono avute 2-4 giornate con 

pioggia, in pianura da 3 a 8 e in montagna il valore mas- 
simo è stato di 11 giorni di pioggia. 


Località 


CARNIA 

TOLMEZZO 
ENEMONZO 

FORNI DI SOPRA 

e [=] M. ZONCOLAN 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS 

CHIEVOLIS 
PIANCAVALLO 

ALPI GIULIE 


totale 


1392 
86.0 
92.5 
82.7 


134.0 
86.0 
90.8 


Pioggia (Mm) 
MENSILE 
giornaliera 


59.0 
20.1 
28.0 
20.0 


70.6 
47.6 
49.2 


data 


Giorni 
di pioggia 
[2] 


Pioggia cumulata da 1/1 


x 
[mm] 


A anno 
% [3] 


ALIENE 
% [3] 


(euro_levels) TARVISIO 123.5 378 
PONTEBBA 133.0 57.8 
CAVE DEL PREDIL 114.4 19.0 


e [=] M. LUSSARI 134.4 93.8 


Fig. 2- Temporali del 10 agosto 
2009. Mappa della massima 


riflettività vista dal radar di 


Fossalon, assieme ai fulmini e 
ali dati delle stazioni sinottiche 


dell'OSMER 








Mar Adriatico 








| 
A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


PREALPI GIULIE 
MUSI 

CORITIS 
COLLINARE 
GEMONA 
BORDANO 
FAGAGNA 
FAEDIS 


131.0 
161.8 


133.6 
222.0 
30,9 
65.0 


26.0 
43.0 


83.2 
67.8 

99 
18.3 





PIANURA UDINESE 
UDINE 

CIVIDALE 
CERVIGNANO 
CODROIPO 
TALMASSONS 
PALAZZOLO D.S. 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 
VIVARO 
BRUGNERA 

SAN VITO AL TGL. 
ISONTINO 
GRADISCA D'IS. 
CAPRIVA D.E 
CARSO 

SGONICO 

FASCIA COSTIERA 
TRIESTE 

MUGGIA 
MONFALCONE 
FOSSALON 
GRADO 

LIGNANO 

BOA PALOMA 


66.2 
96.3 
68.4 
54.1 
75.7 
31.4 


62.4 
92.6 
S| 
45.2 


80.3 
61.6 


68.1 


23.2 
22 
37.4 
29.0 
312 
15.8 
13:9 


30.2 
16.8 
29.0 
19.8 
43.3 
113 


16.0 
71.0 
19.1 
13.4 


41.5 
25.6 
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Temperatura 


Aria, suolo e mare molto caldi 




















Durante l’ottavo mese del 2009 le tempe- 
rature sono risultate sopra la media specie 
nei valori massimi e nell’ultima decade. 
Infatti quest'anno non si è assistito all’u- 
suale diminuzione delle temperature che 
si verifica nell’ultima decade del mese. 

Il confronto con gli ultimi 10 anni ci 
mostra come il valor medio della tempe- 
ratura dell’aria ad agosto 2009 sia risulta- 
to di quasi 3 °C superiore al dato medio 
decennale. 


La temperatura del mare, come già a 
luglio, è risultata di quasi 1 °C superiore 
alla media dell'ultimo decennio (a Trieste, 
25.6°°C contro: 24.,5:°C), 


Temperatura del mare (°C, 2 m di profondità) (Trieste) 
Giorno 1 2 3 45 6 7 89 10 IL 120 3 14 13 do IU IR 19 20 21 22. 2 24 20 2060 2/1 28 29 30 31 
T. mare 26.0. 26.2 26.3 26.2 26.1 26.0 25.7 249 250 25.5 20.0 259 26.3 26.1 262 265 26.7 20.9 27.0 27.1 274 273 22.1 212 219 242 26.2 269 26.6 233 232 


Agosto 2009 Confronto climatico [4] Indici agronomici 
Località Temperatura aria 180 cm (°C) IGUANA Giorno Notte » >) (00) 
media valori estremi -10cm gelo ghiaccio caldo calda la Gradi giorno Gradi giorno  mm/ 
periodo min data Max data media (°C) [5] (61 MM 8 s. di base 10 base 6 mese 


CARNIA 
TOLMEZZO 1396 
ENEMONZO i i 5.4 31/2006 36.5 13/2003 1137 
FORNI DI SOPRA i i 95) 
e M. ZONCOLAN . 0.0 11/2002 25.9 04/2003 328 
e M. SAN SIMEONE i 516 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS 1083 
CHIEVOLIS 1334 
PIANCAVALLO i 1 0 496 
® PALA D'ALTEI 1 426 
ALPI GIULIE 
TARVISIO I | 860 
PONTEBBA 1101 
CAVE DEL PREDIL 719 
e M. LUSSARI i .6 13/1999 25.2 13/2003 234 
PREALPI GIULIE 
MUSI 1219 
CORITIS 1138 
e M. MATAJUR 345 
COLLINARE 
GEMONA 1625 
BORDANO 1666 
FAGAGNA 4 08/2005 05/2003 1669 
FAEDIS A_08/2005 11/2003 1636 
PIANURA UDINESE 
UDINE .0 08/2005 38.5 05/2003 1658 
CIVIDALE 1662 
CERVIGNANO .T 08/2005 37.2 03/2003 1679 
CODROIPO 1650 
TALMASSONS .d 08/2005 05/2003 1653 
PALAZZOLO D.S. .2 08/2005 04/2003 1649 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 08/2005 11/2003 1707 
VIVARO .8 08/2005 11/2003 1690 
BRUGNERA .3 08/2005 05/2003 1606 
SAN VITO AL TGL. .2 08/2005 04/2003 —1689 
ISONTINO 
GRADISCA D'IS. .0 08/2005 05/2003 1717 
CAPRIVA D.E 9 .A_31/2006 04/2003 1721 
CARSO 
SGONICO .6 08/2005 37.1 03/2003 = 1514 
FASCIA COSTIERA 
TRIESTE . .2 30/2006 35.6 03/2003 1859 
MUGGIA 1814 
MONFALCONE 1668 
FOSSALON .3 08/2005 37.5 03/2003 1708 
GRADO 1768 
LIGNANO 1865 
BOA PALOMA 1794 
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Vento 








Ore di calma di vento (%) 10 Ore di calma di vento (%) 8 


IMAVISta) (oo [=] i aelSS= 
| forti temporali della notte di S. Lorenzo © 


In agosto si sono avuti diversi casi di maltempo, tra cui ricordiamo 
quelli dei giorni 3, 10, 22 e 29. Tra questi il caso del 10 è stato 
probabilmente quello che ha prodotto i temporali più forti. In par- 
ticolare, ha prodotto rovesci intensi (basti pensare ai 65mm di 
pioggia caduta nella stazione di Vivaro in una sola ora, tra le 17:40 
e le 18:40 UTC), nonchè grandinate, in particolare nella zona di 
San Daniele, e danni da colpi di vento (es. a Bicinicco e Sgonico). 


La situazione sinottica mostrava per la sera del 10 agosto un fron- 
te atlantico spinto a Nord delle Alpi Orientali da una saccatura che 
si muoveva rapidamente dalla Francia alla Germania. Tale fronte 
sembrava però rimanere a Nord della nostra regione e questo è pro- 
babilmente il motivo per cui le previsioni effettuate dall'OSMER il 
giorno prima prevedevano "solo" nuvolosità variabile con probabili 
rovesci e temporali. L'aggiornamento emesso alle 6:40 UTC del 10 
agosto correggeva il tiro, aggiungendo anche la possibilità di tem- 
porali forti. 


Il sondaggio effettuato dalla base di Campoformido dell'Aeronautica 
Militare alle ore 12 UTC mostrava un profilo verticale moderata- 
mente instabile, con CAPE di 440 J/kg e un Lifted Index di -1.6 C. 
L'umidità relativa nei primi 500 hPa non era particolarmente alta 
(64%), anche se l'acqua precipitabile (34 mm) non era trascurabi- 
le. Il vento nei primi 6 km aveva una discreta intensità media (7.4 
m/s), ma con una direzione più da ovest che da sud. 


Nonostante questo ambiente non ottimale, verso le 15 UTC nasce- 
vano i primi temporali nei pressi dei Monti Berici, che si spostava- 
no verso Est ingrandendosi. L'immagine da satellite al canale infra- 
rosso (fig. 1) mostra il complesso temporalesco alle ore 18:30 


Legenda 








Legenda. La curva rossa indica la frequenza percentuale mensile dei minuti di 
vento misurato a 10 m nei vari ottanti; i punti neri indicano la velocità media 
mensile del vento a 10 m nei vari ottanti; il valore numerico alla base di ogni 
grafico indica la percentuale mensile dei minuti con calma di vento (velocità < 
0.5 m/s). 








Ore di calma di vento (%) 5 Ore di calma di vento (%) 4 


Oro.friuli elevation filled contour. Radar arbgrik 
(station5m).Statlon plot (station5m) 


Fig. I 


UTC, con i numerosi fulmini caduti al suolo 15 minuti prima e 15 minuti dopo. 
Nella figura 2 (vedi prima pagina) è, invece, rappresentata la massima rifletti- 
vità vista dal radar di Fossalon, assieme ai fulmini e ai dati delle stazioni sinot- 
tiche dell'OSMER. E' possibile notare due nuclei di riflettività superiore a 50 
dBZ: uno proprio sopra Vivaro e l'altro sotto Portogruaro. | due sistemi tende- 
ranno poi a convergere sopra San Giorgio di Nogaro e a rinvigorirsi nuovamen- 
te nella zona del Monfalconese, creando una cella capace di portare altri danni 
anche sul Carso e nella città di Trieste (verso le 20 UTC). 


| meteogrammi riassumono in 
quattro distinti pannelli i principali 
dati meteorologici giornalieri. 
Pannello 1 (superiore): è indicata 
la temperatura (°C) massima, 
media e minima a 1,8 m; con 
fascia blu e arancione Il confronto 
della temperatura media con la 
media giornaliera climatica degli 
ultimi 10 anni (se disponibile), il 
lato più chiaro indica il 90° per- 


centile. 

Pannello 2: pittogrammi con le 
condizioni prevalenti del cielo e | 
fenomeni; le barbe indicano la 
direzione di provenienza del vento 
a 10medla relativa velocità mas- 
sima giornaliera (5 m/s, trattino 
corto; 10 m/s, trattino lungo; 50 
m/s, triangolino). 

Pannello 3: è indicata la pioggia 
(istogramma) in mm e la radiazio- 


ne globale in MJ/m°. 
Pannello 4 (inferiore): tabella con | 
dati giornalieri. 


[1] dati di: 

- neve forniti da Ufficio Neve e 
Valanghe della Regione Friuli 
Venezia Giulia e da volontari ; 

- fulmini forniti da CESI-SIRF 
[2] Giorno di pioggia: giorno con 
almeno 1 mm di pioggia. 


[3] Scarto in % tra le piogge 
cumulate dell’anno o del mese e le 
piogge delle corrispondenti serie 
storiche OSMER degli ultimi 10 
anni (dato mancante se serie dati 
< 10 anni). 

[A] Confronto con le serie storiche 
OSMER degli ultimi 10 anni (dato 
mancante se serie dati <10 anni). 
[5] Giorno di gelo: Tmin < 0 °C. 
[6] Giorno di ghiaccio: Tmax <0 °C. 


[7] Giorno caldo: Tmax= 30 °C. 
[8] Notte calda: Tmin> 20 °C. 


Dove possibile le serie con dati 
mancanti sono state ricostruite e 
sono indicate con “*”. 


[=] La misura può essere soggetta 
a grossa incertezza per le particola- 
ri condizioni del sito 

e Stazione di vetta 
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Meteogrammi 


Tolmezzo (UD) 
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meteo.fvg 8/2009 Meteogrammi 
Ù , 
Gradisca d'Isonzo (GO) 
40 - 
2 30 
To) 
5 25 o 
o) 
D 20 
e 
10 
(nni 
104 = 
5. 
®© 0a a 000660000 000000006000000LO0O 
dd dd dai 
100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 
© 
__ 75- 24 È 
E 3 
S = 
a 504 + 16 2 
9 K°) 
Ò N 
A po) 
25 + +8 3 
X 
0. - 0 
Radiazione 25 26 12 12 26 25 23 20 20 22 24 22 22 22 25 24 23 22 23 23 22 18 24 24 23 21 21 21 10 22 22 
Pioggia 0.0 0.0 17.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 186 2.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 415 00 0.0 
Timessima 34.5. 32.8 30.3 26.7 30.7 31.20 32.50 33.2 32.6 31.50 29.6 304 30.8 30.3 32.50 33.80 3540 35.7 352 357 346 347 30.3 30.3 31.7 31.50 334. 33.8 30.2 27.1 304 
T media 2740 26.3 23.3 21.500 24.0 25.3 26.2 264 26.3 24.2 23.50 244 252 242 25.0 25.9 27.1 27.5 27.8 27.5 273 26.9 24.6 244 234 247 259 263 226 217 216 
Tonia 18.50 21.2 17.6 18.0 17.2 17.8 18.9 20.6 18.9 18.0 17.80 17.9 20.6 187 17.9 18.6 19.50 20.5 20.9 191 20.0 19.3 16.8 18.80 152 1740 197 196 187 156 12.5 
Pordenone 
40 - 
35 - 
2 30 
To) 
5 25 
o) 
5 20 
E 
= 16 
(nni 
104 _ 
5. 
F; hi, ì h i da ° 
100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 
© 
__ 75+- 24 È 
E 35 
E = 
a 504 +16 2 
5 Ke) 
Ò N 
ù go) 
254 +8 3 
X 
0 | - 0 
Radiazione 24 25 10 19 25 25 25 21 19 22 25 21 20 23 24 22 23 22 22 21 20 16 23 23 22 21 21 20 7 22 21 
Pioggia 0.0 0.0 9.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 = 6.0 9.9 5.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 
Tiagsima 33.3 33.8 29.5 27.7 30.8 31.30 31.7 32.50 32.1 31.80 30.2 31.00 30.8 29.9 31.00 3240 34.50 3520 34.10 344 339 33.2 298 294 30.1 313 323 328 291 276 297 
T media 26.2 26.2 2201 22.2 24.3 251 26.1 26.3 26.1 24.0 24.1 24.10 24.7 2410 24.7 25.6 26.9 26.8 27.2 27.3 27.3 2550 244 233 22.9 237 254 263 224 217 211 
Timinima 19.3 19.3 17.2 17.60 17.3 18.0 19.7 20.6 21.9 18.50 18.8 19.50 20.6 19.9 18.2 19.1 20.3 194 20.6 20.50 21.0 19.9 17.80 18.30 159 1650 182 20.2 192 15.0 13.1 
Tarvisio (UD) 
40 
35 
2 30 
To) 
5 25 
o) 
5 20 
si 
= 19 
(nni 
10 
5 T T T T T T ] T T T T È, T T T T = T n T T T T T T . T T ; T T È T ] 
&E 0af& o0o0d0ldeegee0$0odeolopeFrFrood°opplFroiodplopopooLldldakldO 
did dida i di di dd 
dad dia di di di 
100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 
© 
__ 754 24 È 
E 3 
E = 
a 504 +16 2 
5; Ke) 
Ò N 
ù go) 
25 + +8 3 
x 
0 | - 0 
Radiazione 22 25 6 11 27 26 27 21 13 17 22 28 19 23 25 21 23 23 25 22 22 19 24 24 23 23 21 20 3 22 23 
Pioggia 0.0 0.7. 318 37.8. 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 5.7 4.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 122 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 288 00 0.0 
Timessima 28.9 28.8 20.3 19.8 25.0 25.9 254 26.1 237 26.1 26.2 26.7 27.0 25.3 27.9 297 30.3 3040 30.1 27.3 31.2 25.1 225 23.3 254 27.8 292 30.0 197 200 229 
Timedia 20.3 214 16.0 15.50 17.8 184 19.2 19.2 1840 19.0 18.8 19.2 19.7 18.20 20.0 20.3 20.9 21.1 214 20.9 225 18.80 17.6 17.8 1880 196 208 21.0 149 136 145 
13.313.500 13.20 11.9 11.500 10.7 12.1 12.3 14.3 12.3 11.80 1210 14.7 13.8 13.60 12.80 14.10 1330 13.80 14.80 14.60 14.3 1350 13.9 129 119 1350 131 109 85 6.9 


T minima 



































100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 
fi 
e Ta 24 € 
E 3 
È = 
o 501 + 16 £ 
D o 
Ke) d 
(ai _ 
25 |— +18 Gg 
X 
0 - - 0 
Radiazione 26 28 5 18 26 28 27 20 18 18 25 20 17 24 26 20 24 24 24 21 23 17 23 21 24 23 19 22 4 23 23 
Pioggia 0.0 4.8 59.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 10.4 0.0 0.0 0.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.8 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 43.2 0.0 0.0 
T massima 30.8 31.6 20.4 25.0 29.6 29.4 29.7 29.8 29.3 28.4 27.8 28.3 28.9 28.5 30.1 31.4 33.9 33.9 33.3 33.1 33.4 31.5 29.5 28.0 29.1 29.4 31.7 31.8 23.7 25.9 26.8 
T media 244 242 18.1 19.7 223 23.1 24.0 23.0 23.0 223 221 22.5. 22.1 22.3. 23.3 23.1 25.5. 25.7 257 257 26.1 22.0 222 221 22.2 227 236 249 18.2 18.7 19.4 
T.minima 17.8 18.3 16.3 15.4 15.3 15.9 18.1 17.8 18.7 1717 17.0 16.9 19.0 17.1 16.4 17.8 19.2 18.1 18.4 19.6 19.4 16.8 15.1 17.7 15.6 16.2 17.1 18.3 15.3 13.6 11.9 
Trieste 
40 - 
35 - 
304 
(o) 
3 25 - 
o) 
o 20 
= 
o 15 
(e 
10 - 
5 
O d £ O © 0 00 coo o O © 0 Oo oo o eo odo o O 
ddl 
100 | | | | | | | | | | | | | | | 32 
© 
_ 7159+ 24 E 
E 3 
E = 
du 50- + 16 2 
D e) 
DD) N 
.Q d 
à go) 
25 |— +8 3g 
x 
0 - - 0 
Radiazione 25 25 9 14 25 24 23 25 23 24 23 24 23 21 25 24 23 23 24 23 22 20 24 24 23 21 21 22 16 21 22 
Pioggia 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 
T massima 297 295 30.8 274 287 28.1 30.8. 328 30.1 27.7. 27.8 27.7 282 268 27.9 293 321 31.3 317 319 29.9 323. 28.3 285 27.0 26.8 27.9 294 289 26.1 27.5 
T media 273. 271 25.6 242 254 26.1 27.22 274 27.0 25.3 240 258 264 25.1 25.9 26.3 272 280 287 28.8 280 28.1 25.0 245 24.1 247 260 264 25.1 23.0 23.5 
T minima 25.2 25.3 192 216 226 24.1 243. 247 246 203 21.1 23.1 244. 23.1 23.5 235 247 25.3. 267 26.6 26.6 206 226 212 215 219 240 239 199 208 20.2 
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To) 
5 25 
to) 
o 20 
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a 10 
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10 - 
5 
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Radiazione 25 25 7 13 26 26 24 21 20 21 23 21 21 23 25 24 24 23 23 22 22 17 23 23 23 22 20 21 9 22 22 
Pioggia 0.0 0.0 30.2 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 0.1 0.0 0.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 0.0 0.0 
T massima 33.6 32.9 26.5 26.1 30.6 30.8 31.4 32.3 CATA 31.3 29.9 30.3 30.5 30.3 32.2 33.4 35.8 35.4 34.8 35.7 34.7 33.8 31.1 30.5 31.7 31.5 33.3 33.9 30.6 27.6 30.3 
T media 26.50 25.6 214 21.6 243 25.0 26.0 26.2 26.8 24.2 23.6 245 25.2 243 24.7 256 27.0 270 272 276 272 265 25.2 243. 23.3 237 250 265 223 219 213 
T minima 18.1 18.1 18.0 18.1 17.3 17.6 20.1 19.1 21.7 18.2 18.8 184 209 19.1 16.7 17.0 18.3 17.8 19.5 19.2 193 210 20.0 17.0 15.7 15.5 19.0 18.8 19.4 13.5 11.6 


